Technische fiche 1/1 
1/1 Fiche technique 


Toebehoren 
APR7-14 
Accessories 


APR7-14 


Fabriekscode 
EX30150 
Code fabriquant 


Materiaal 
Matériel 


Hoogte-breedte-lengte 
mm 
185-40-585 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 


Afmetingen 
Dimensions 


Informatie 
Information 


Type 
Type 


gegalvaniseerd / galvanisée 


Plaque d'adaptation 
Adaptieplaat 
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